Designator Footprint               Mid X         Mid Y         Ref X         Ref Y         Pad X         Pad Y TB      Rotation Comment        

Q1         SOT23-3               3737mil       2010mil       3737mil       2010mil    3783.26mil   2047.402mil  T         90.00 2N3904         
P8         HDR2X5_-_SHROUD       1388mil        364mil       1588mil        414mil       1588mil        414mil  T        180.00 961210-6404-AR 
P7         HDR2X5_-_SHROUD       2366mil        364mil       2566mil        414mil       2566mil        414mil  T        180.00 961210-6404-AR 
U6         SOT-223               4914mil       1105mil       4914mil       1105mil   5036.047mil   1014.449mil  T         90.00 LD1117S33      
U4         SOIC127P600-8BM       4530mil       2023mil       4530mil       2023mil       4605mil   2127.331mil  T        270.00 24LC512-I/SN   
C7         TC3216_(A)            4792mil       1388mil       4792mil       1388mil       4792mil       1333mil  T        180.00 Cap Pol1       
C6         C1206                 5037mil       1386mil       5037mil       1386mil       5037mil    1439.15mil  T        270.00 Cap            
C13        C1206                 3815mil       1317mil       3815mil       1317mil   3761.851mil       1317mil  T        360.00 Cap            
C15        C1206                 3823mil        882mil       3823mil        882mil    3769.85mil        882mil  T        360.00 Cap            
R6         C1206                 4154mil       2026mil       4154mil       2026mil       4154mil   2079.149mil  T        270.00 Res1           
R5         C1206                 4060mil       2026mil       4060mil       2026mil       4060mil   2079.149mil  T        270.00 Res1           
R4         C1206                 4343mil       2025mil       4343mil       2025mil       4343mil   2078.149mil  T        270.00 Res1           
R3         C1206                 4248mil       2025mil       4248mil       2025mil       4248mil    2078.15mil  T        270.00 Res1           
U2         TQFP80P1200X1200-44AN       4194mil       1125mil       4194mil       1125mil   4148.066mil   1393.645mil  T        315.00 PROPELLER (P8X32A-Q44)
C12        C1206                 4468mil       1447mil       4468mil       1447mil    4521.15mil       1447mil  T        180.00 Cap            
C14        C1206                 4717mil       2022mil       4717mil       2022mil       4717mil   2075.149mil  T        270.00 Cap            
C1         C1206                 5403mil        840mil       5403mil        840mil   5456.149mil        840mil  T        180.00 Cap            
C2         C1206                 3966mil       2026mil       3966mil       2026mil       3966mil   1972.851mil  T         90.00 Cap            
C3         C1206                 5439mil       1401mil       5439mil       1401mil    5492.15mil       1401mil  T        180.00 Cap            
C4         C1206                 4168mil        237mil       4168mil        237mil       4168mil    183.851mil  T         90.00 Cap            
C5         C1206                 4356mil        237mil       4356mil        237mil       4356mil    183.851mil  T         90.00 Cap            
C8         TC3216_(A)            5232mil       1498mil       5232mil       1498mil       5287mil       1498mil  T        270.00 Cap Pol1       
C10        TC3216_(A)            4909mil       1387mil       4909mil       1387mil       4909mil       1332mil  T        180.00 Cap Pol1       
C9         C1206                 5234mil       1401mil       5234mil       1401mil    5180.85mil       1401mil  T        360.00 Cap            
C11        C1206                 4730mil        237mil       4730mil        237mil       4730mil    290.149mil  T        270.00 Cap            
C17        C1206                 3595mil        829mil       3595mil        829mil       3595mil    882.149mil  T        270.00 Cap            
C18        C1206                 3595mil   1378.149mil       3595mil   1378.149mil       3595mil   1431.299mil  T        270.00 Cap            
C19        C1206                 3679mil       1891mil       3679mil       1891mil   3732.149mil       1891mil  T        180.00 Cap            
C20        C1206                 3478mil        829mil       3478mil        829mil       3478mil    882.149mil  T        270.00 Cap            
C21        C1206                 3478mil       1378mil       3478mil       1378mil       3478mil   1431.149mil  T        270.00 Cap            
C22        C1206                 3401mil       1891mil       3401mil       1891mil   3347.851mil       1891mil  T        360.00 Cap            
D1         WP59EGW               4974mil       2023mil       4974mil       2023mil       4974mil       1923mil  T        360.00 WP59EGW        
L1         C0805                 5252mil        841mil       5252mil        841mil   5281.528mil        841mil  T        180.00 Inductor       
P1         HRS_UX60-MB-5S8_MINI-USB_-_NO_SLOTS   5776.669mil   1123.031mil   5885.921mil   1266.732mil   5667.417mil   1062.007mil  T        180.00 UX60-MB-5S8    
P2         TE282834-5            2440mil       1870mil       2440mil       1870mil       2640mil       1870mil  T        180.00 TE 282834-5    
P3         TE282834-5            1914mil       1870mil       1914mil       1870mil       2114mil       1870mil  T        180.00 TE 282834-5    
P4         TE282834-5            1388mil       1870mil       1388mil       1870mil       1588mil       1870mil  T        180.00 TE 282834-5    
P5         TE282834-5             862mil       1870mil        862mil       1870mil       1062mil       1870mil  T        180.00 TE 282834-5    
P6         TE282834-5             336mil       1870mil        336mil       1870mil        536mil       1870mil  T        180.00 TE 282834-5    
R1         C1206              5438.85mil       1499mil    5438.85mil       1499mil       5492mil       1499mil  T        180.00 Res1           
R2         C1206                 3872mil       2026mil       3872mil       2026mil       3872mil   2079.149mil  T        270.00 Res1           
R7         C1206                 4075mil        237mil       4075mil        237mil       4075mil    183.851mil  T         90.00 Res1           
R8         C1206                 4262mil        237mil       4262mil        237mil       4262mil     290.15mil  T        270.00 Res1           
R9         C1206                 3983mil        237mil       3983mil        237mil       3983mil    183.851mil  T         90.00 Res1           
R10        C1206                 3890mil        237mil       3890mil        237mil       3890mil    183.851mil  T         90.00 Res1           
R11        SO-G16_-_WIDE     2977.173mil       1698mil   2841.347mil       1873mil   2841.347mil       1873mil  T        270.00 4816P-1-102LF  
R12        SO-G16_-_WIDE     2976.827mil       1124mil       2841mil       1299mil       2841mil       1299mil  T        270.00 4816P-1-102LF  
R13        SO-G16_-_WIDE     2976.842mil        575mil   2841.016mil        750mil   2841.016mil        750mil  T        270.00 4816P-1-102LF  
SW1        C&K_KSC_SPST_SWITCH   5387.173mil    2021.74mil   5501.347mil    2100.48mil       5273mil       1943mil  T        180.00 SPST           
U7         TSOP-6_M              3537mil       2036mil       3537mil       2036mil   3489.756mil    2075.37mil  T        360.00 NUP4302MR6     
U8         TSOP-6_M          3257.016mil       2036mil   3257.016mil       2036mil   3209.772mil    2075.37mil  T        360.00 NUP4302MR6     
U9         SOP65P640-20AN        3537mil       1686mil       3537mil       1686mil   3424.795mil   1801.158mil  T        360.00 TXS0108EPWR    
U10        TSOP-6_M              2977mil        236mil       2977mil        236mil   2929.756mil     275.37mil  T        360.00 NUP4302MR6     
U11        TSOP-6_M              2977mil       2036mil       2977mil       2036mil   2929.756mil    2075.37mil  T          0.00 NUP4302MR6     
U12        SOP65P640-20AN        3537mil       1112mil       3537mil       1112mil   3424.795mil   1227.158mil  T        360.00 TXS0108EPWR    
U13        TSOP-6_M          3257.016mil        236mil   3257.016mil        236mil   3209.772mil     275.37mil  T        360.00 NUP4302MR6     
U14        TSOP-6_M              3537mil        236mil       3537mil        236mil   3489.756mil     275.37mil  T        360.00 NUP4302MR6     
U15        SOP65P640-20AN        3537mil        563mil       3537mil        563mil   3424.795mil    678.158mil  T        360.00 TXS0108EPWR    
Y1         XTL_HC49-4H           4542mil        777mil       4542mil        777mil   4474.073mil    709.073mil  T         45.00 5.0MHz         
U1         SOP65P780-28BN        5337mil       1122mil       5337mil       1122mil   5201.173mil   1288.339mil  T        360.00 FT232RL        
U3         SOIC127P600-8BM       5194mil       1677mil       5194mil       1677mil   5298.331mil       1602mil  T        180.00 MIC2025-2YM    
U5         R-8_N                 4543mil        236mil       4543mil        236mil       4618mil    330.488mil  T        270.00 AD8655ARZ      
P9         HDR2X5_-_SHROUD        411mil        364mil        611mil        414mil        611mil        414mil  T        180.00 961210-6404-AR 

